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रेल मंत्रालय 
(पूर्वोत्तर रेलवे) 
अधिसूचना 
गोरखपुर, 16 जनवरी, 2024 
का.आ. 181(अ).--केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (अक) द्वारा wad शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 


इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 4) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) 
के यथाउल्लिखित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है। 


सारणी 
विशेष रेल परियोजना 


क्रसं परियोजना का नाम जिला राज्य /संघ राज्य क्षेत्र 


(1) (2) (3) (4) 


1. खलीलाबाद - बांसी नई लाईन परियोजना सिद्वार्थनगर एवं संतकबीरनगर उत्तर प्रदेश 


[फा. सं. W Con/247/BG/G/Land Acq./Dumariyaganj-Bansi/Spl. Project] 
श्रीश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण 
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MINISTRY OF RAILWAYS 
(North Eastern Railway) 
NOTIFICATION 
Gorakhpur, the 16th January, 2024 


S.O. 181(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act 1989, 
the central Government, on the date of publication of this notification in the Gazette, notifies the project mentioned in 
column (2) in mentioned State in column (4) of said table given below as Special Railway Project. 

SCHEDULE 
Special Railway Project 


S.No. Name of Project District State 
(1) (2) (3) (4) 
1 “Khalilabad to Bansi New Line Project” Siddharthnagar and Uttar Pradesh 
Santkabirnagar 


[F. No. W Con/247/BG/G/Land Acq./Dumariyaganj-Bansi/Spl. Project] 
SHRISH CHANDRA SRIVASTAVA, Chief Administrative officer/Construction 
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